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_ ‘Men meldt uit ’s Gravenhage ‘van den’ rsderr dezer: 


Bij besluit van dep 29October, heeft Z, M. tot’Riddér dèr orde van den 


Nederfaadschen Teeuw-hemoemd, den welgeerwaarden heer Jacobus Groof, 
Apastolisch Prefecr der Nederlandsche ikken Surinaúië” af js Á: 
Rapmsch-Catholijke gemeente té Púramarlbo, en zulks ten einse aan dien: 
ĳverigen Néderlanüsctier ‚pieste eel BER van Hoogideszelfs goedkeuring 
en, tevredenheid té Beven gls dé TofVekündige wijze, waarop hij, sedert 
hét jaär 1825, zijve' én 


! liefderijk als belangloos, heeft bewezen aan de 
ongelukkigen »,gie. 


e 
… van Lepra of id eg op het gesticht Batavia, aan de rivier 


Coppename gêleger, worden verpleegd, en mer welker geestelijke verzor- 
ging de heer Groof óp zijn daarroe gedaan vrijwillig aanzoek in het jaar 183e 
is. belast gewórden.”” "Pt ‘Ur zor DE se 


wezen genotnen; .wélke: beide: door: de. Stáass-Courant. van den 16den deter 
wötden bekend gemaakt, #-- EEA eN B seed 
“Bij eene cirdutwite aanschrijving. san de heeren Gouverneurs is bé- 
panld’, “dat” de: Ontvängêrs: der: welwsoingen geene toestemming meer aan de 
möletadrs zuúlef dibgen “geken tor heumalen. van graan cusscheù zons-onder. 
en, opgang „toor Pdodanigé - molens waer na :zons-ondergang ef voor, zons- 
pnder— En opgang afleveriigen van gemalen. graan wordt opgemerkt. 

‚a, Men mélde: úit Scheverringeny dat de: winter-vaaischool voor meisjes , 


air 


. bie de’ rrinverinogende:Wlúsgeialdaar ;' vedes over vijf: jaren door H. K. K. H. 


“Men weer nier fegt of Bedhéer 


K 


lt 


Mevrouw, de’ Prinses: Ham Oranje opgerige, èn. welke, onder opzigt van 

_ mevrouw ‘Maps qreddp valdeelde uitkdissten: opleverr ert san de beschavlig 
Kóo: zeer. bevorderlijk”: Is 27 wâderout vins -de vorige:week aan het Badhuis j 
gors, eh dar AK. KH. ‘wiel ror! darveinde-in persoon derwaarts had 
Bplbeng: CALO eV otro on eesorlaT ar ren 
a Ll Uit Korterdsti weldeimen van den:16den dezer: …… … EN 
Mei, de stoom 
“Wokken de heer De E30 Msi: Amtassedeuc. aan. bet Engelsche Hof, en 
Z. DE “Prítis' Ediard3, tWetdé Zoon: van:E; D.H. den Hertog van Sak. 
Sen. mar, eN nen d ë 


“de Loë, Ambassadeur óf gevolmagtigd‘Murlistdr van Leopold van. Saksen-Co- 

lie resideren fé “Bhrdtét, Wi) Weenen is:cerug gekomen, evéù als des. 

lts Gezant, de “GEHEFIN gs bn Berlijn, met de kous op het Hoofd, 

de Lel. ink Weenen is toegelaten of dac hij 

“Feeds: bhiten die’ hoofdstad is teruggezonden; doch her is.zeker, dat hij 

een bfièfje ‘heeft oùt 
enwoordiger tdft 


Je Ehbidin de:B s“bref delato Het 
gril ais dat, berwelk deBéipische’ verwagenen 
t' blijkt’ hièrmit,’ det’ Vosrent jk: bol ab:bekoort 


briefje, was in denzelf- 


nt Veth elke Le, zich hiet Gölhanbing moet verdedigen pgetik hij in zijne 
.: 


… De. Javasche :couranten \popen tof 23 Juli, “Op den 16 Juli is te Barevia' 
% ‚tereere van hetfeest van St. Jan, 
{ f Selddrs en vele-andere genoodigden „ 
eene luisterrijke bijeenkomst, gehoden, B en î ' 


ES 


pfiak hiet Vefkleutd:. Be: Bälgische: Gezant is uit Rome ank ter oh- 


“wertigter zdak terùg gelkomn,t ‘Hoe. fs- bet mogelijk? Zoo dar Belete en 


„Leopold alleen zin en biifverf Erkend: door schoonpapa en den heer Palmer- 


ten Boor ‘déh Frans hietizen‘door Eén Enpelschman,. 


a “ha Nolgens een berigt onft’Anitwerpen hedden Beigische. schepen, “onder ' 
Ëe baki vlag vareïide te Vligdhgen wrijboid bekomen, oú de binnénwâtefen 


olland doof te Virén, - 


LN: 4 3 
. d 


„haac: 
RE 


„Àtr.de grijmesselaars-loge Ja Fidèle Stieérint 
‚door de talrijk stdaar baowezige’ vrijjnét 


De Gonverneur-Gentraal heeft in-den loop’ ter, maend Julij eene inspectie. 
‚ eis. ondernomen door, de residentie Bafitsfa, de afdeeling Krawanp, en de 
-tesidenrien Cheribon „-Tagal, Pekalofgin, en Banjoemas, welke tournée ook 


de Read van Indië mei her beheer der Záken belast. 
Op den 2-Julij:jl.s iste Dassooh, (résidentie Rembang), met het beste 
„gevolg, van de: timmerwerf van, den scheepsbouwmeester A, Browne, van 
stapel geloopen, een prachtig gekoperd fregat-schip van 2odlasten, hetwelk 
de Hermina genzemd is geworden, en bestemd is voor den handel naar China 
‚ en den Oosterschen. Archipel. _ 


Gp U RK YE 


_SMYRNA den 16 October: Uit Alegandrie is het officiële berigt ontvangen, 


: Bat de Engelsche Consul, overste CaripBefl, den Onderkoning bewogen, 


kale) 


had, om de bijzondere. giinsten„ die de Russische onderdanen tor hiertoe, 
genoten hebben, te „daen opbondeii, “en dE Russische onderdanen met die: 
“der ‘overige natien op gelijken voet é stel En, _ Ons Journù/ vari den 15de 
„betrelst over deze door den heer Carspbeli behaalde overwinning een belang- 


“vijk -actiket, ere - 


_« Vit Madrid. melde mer van den Gden, dat 


…. —t Den 


SP AN JE 

Berigien ovèòr er van den 13 November: 
E oor de Cortes het voorstel vers 
„worpen was om. de. miliciens, op bevel van het Gouvernement gemobiliseerd , 
van:de werving. uit te sluiten. s 
aden bevond Gómez 


zich te Sst-Benito in Estramadors, en Rodil 


„te Paraleda, — Aloix was te Villa-Hermosá, hij heeft van daar aan Rodi] 


geschreven, dat bij weer tot vervolging van Gomez zal oprukken, zoodrs hij 


weet, waar bij is. 


… ‚—- Men schrijft uie Merida van den og Oêtober: … _ - De 
De door Gomes te Álmadeu gevangen genómen manschappen, zijn alle uit. 


… felezene soldaten, voortreffelijke schutters , uit Estramadura geboorrtig.…Estra 


medora hangt nu van de genade van Gomez af; want Alaix en Rodil does 
-eu:Dé gehefle provincie en de troepen zelve verwenschen Rodit en laken 





. le Et Her werden tevaarvolle ambesbtrrekking 7 
heeft veryuld, en ipzonde, heid wegens de buitengewone diensien en opoffe- . 
- ringef , welke hij,\eù 


besmettelijke ziekte, bekend onder ‘den naam, 


‚ meende dat Gomek den gister te Caceres: was binnengetrokkeg. 


" — Door Zijne Maj. dew’ Koning zijn-twee besluiten, omgrent het loods. 


not de Batavier zijn gimeren van hier naar Londen ver- 


ger, gereekend «door. Prins Metzernich, waarin de , 

- an ú, ek tijd uitgenoddigd, naar Brussel terug te kee: 

1 ren, Eén Belgisch dägBiäd Zelk? A: faire: uni demi: tour à droite et Ò reptendre , 
sr È vaster ddms pende 


iger in Pryjssen odtving. 
r. die Mogendheden , ' 


in de twee volgende maanden Zaude wofdeù voortgezet, zijnde intusschen 














hd 





PE 


En ee . …. ‘ ek « EAD 
8 ge ie ie STE dln BA oo A 


) 4 


Sd Ov. 


st 


DEN rede NOVEMBEl a 


igefieel en àl zijn gedfap. De sthtikd schijm alle gemoederen: vermeesterd và 
hebbéns de verhúizifig haer Badájor is: groot, : 4 EN 
B ;vonne den: 8 Noveiber, De Carliecen hadden den sdén het beleg voor - 
Bijpág nog niet hervat ; maèr zij: Hieldén-de srad: oog gebiokkeerd, Er schijnt … 
gebrek aân buskrnid geweest te zijn, waarom sommige :Opperhoofdeu der 
‘Caslissen van meening waren, het verder beleg een veersdensaag ic. ca stal 
ej.” Montenegró’, dé ‘Bevelhebber"der arcjlierie;, is-niet, zooals gemeld weg — 
gewörden, gesmeuveld,: De pogingen van Espertero, van wien men ondere … . 


= tubschenpiers verder verneemt „hebben. de smd dus:niet. kunnen ontzeien. 


‘Op den‘ gden: hid het gerrikmoen::van Bilbao wets: à s8eo wan, een 
- uitval gedaan om een deel huizen buiten de stad, den: Gerlästen cor dekkings- — 
punrèh strekkeride , ve verbranden: De: Generaál Sarasa;die-over hét blokade, 


- corps Bevel ‘voert, hed de uicvhlters ecirer. weder in de ssad teru evans: 
zien Madrid 


“In dit berfgt wordt bevestigd dut -de'efdeeling van Warvaes den 

verlaten heeft, en ‘dèze Genérsal. RodN.in het-besdì zou: vervangen. . Men 
. …_Berigsen over Parijs van den. 14 November. 

Van de Spaansche grenzen schrijft-men van zo November: 5. 
“IR ontvang op bet oogenblik de courant van Ooste van den 8sten, iú 
welké men behalve het verslag vah den uitval den gden door eene brigade 
vâi het“gafnitven ven Bilbuo.gedaar, het volgende leest: , a 

Daar het weder altijd regenachtigiss. blijven de krijgsverrigtingen tegen 
Bilbao nog bij voortduring geschorst, hoewel de toebereidselen voorrgezee. 


warden, Het hoofdkwartier Ís hog“ultijd te Durango. 


$ 


Een reìzìgèr die, den Östen te Arnhou aangekomen is, berigt nog dat Don 
Carlos den sden:aan Eguya bevel gegeven heeft, om op nieuw het geschue 
voor Bilbao te planten en den aanval ce hervacten. Hij voegt er bij, dat dic. 
Carlistiech oppertioofd. bêvel heeft, om, het koste wat; het wilde; die stád 
te vermeesteren; A Dt fi 
‚ Van Behobíu sch 
öpzigtes Het gerachc loopt „bier: 
moeten aanvallen. — f We En gE , 

Men ‘heeft gisteren hier gëene berigten vah Bilbad over zee ontvangen. 
iroge, die. te Malaga het bevel voert, heeft eenê ordonnantie uitge 
Vaardigd, waarin-bepaald worde, dat nieband, wapenen mag dragen, zelfd 
miet in uniform van soldaat of nationale garde gekleed; alleèn zij, die in wer 
kelijke dienst Zit mogen dezetve- ‚ En dejagers en grenadiers deit 


ft Met onder dagteekening van 9 November, te dien 
t de Carlistefi: gisteren. ot heden hebben 


(3 e Ee KE en AE: Be de E ed : B d oftd s kiesd inde, * rde ze Ee 
De Belgisctte: ddgtladen: vanden 14 Novemher berigten, dat de heer eeen ed eee eng rt ee 


nen overgeven, al had hij Ze-ook met zijn eigen geld gekocht; die mee 
“wapenen gevonden wordt zal voor eenen krijgsraad gebragt en. zelfs ter dood 
“kunnen verooideeld- worden, Iedereen die cor de fstionsle garde behoort en 
‘uniform dreagt,-zal een. bewbs. daaryan moeren bij-zich hebben, door den 
Kapitcin der. compagnie gereekend;, Eihdelijk: zal niemand, knevels mogen dre» 
„gen „ die.nlec-toc.de troepen. of „nationale garde behoor. 
— Het Journal des Débats berigt. dat het Spaansche Gouverneinent., op 
voorsteilingen väd-dén. Gezant van ‚Frankrijk, verklaard heeft, der uic À 
Fransche kerk van.St, Louis te Madrid-de gebeiligde.vasen:en overige ‘kast. 










bare voorwerpen piet zouden. wórden weggenomen, Deie:kerk, behagrt. tot 
=een Hetdadigbei tente, er gij, Ju Ig doe Rr rangnhen Brieker … 
de- gevesrigds_ mer-bepaling, Di f Roden „kas dege stlehtin 
hehovrde aan zine vetyorlĳjkg stgenámen moer tetugkomen, ii’ geval” 

die voorwerpen aan „dêrzelver oofspronkelijke bestemming mogten worded 
ontrokken, ee 5 Shee en RE es 
Oe FRANKRIJK 

… Parijs den 13 November. Mei leest in den Mpijteur ván hederii ” 


Vulgens bevelen van den Konig, îs “Napolvon-bodewyk Buonaparte uit Nek 
huis. van arreet van Scraatsburg, waar hij gevangen werd-gehónden, gehaald ; 
om naar de Vergegigde, Scaten „op: een vaartuig Van deft Staat, ce wordèn 
Bvergeoragl- ent ene en ee en. Re , 

— Een rider blad dete dispbsielë van den Konlog:nag plet werende, maar 
gissende , schrijft hetgeen volgt; @ ‚ 

2 Zoo men verneemt zal de Pring- Lodewyk Buonaparte Zeh té TLoriènt peer 
lands-vaartnig ioschepen, om naar de gorehnigde Bijen voo Noord. Amerika 
te worden overgevoerd, Zijne moeder, de Hertogin van.St, Lep, schiine 

_ hem piet te zullen vergezelten £ maar de vergunning tehebben gekregen omi 
gedurende eenigen. tijd in Frankiik te verblijven „ten einde here toebereid. 
selen te maker ofn, gelijk Zij -dit voórndinens schijng„-hekr zoon naar Ame- 

" tika te volgens dezelve heeft heden morgen het buitgngoed Very-verlacen ; 
om naar haar kasteel Arenenburg. ín Zwitserland. teng te keeren, bh zi 
' Bij ker chains naar Ámerìka zenden van den Priss Lodewyk, maakt men de op- 


‘merking, dat verscheidene der jofigere leden van de farilie Buonaparte elkan. 


. der aldaar Zullen aantreffen; veeds;bevindt zich er een;zoon van den Pjins 


van Canino, die te Rome im onlusten gewikkeld, van dear ontsnapt if, ter- 
wijl een andere-zoon van Luiten, thans wegeus manslag te Rome ter dood 
veroordeeld , ‘braarschijnlijk „ bij verzachting van straf ‚naar Amerlka zal de. 
banen worden mien meent althans, dat de Fransche Gezant te Romè daar- 
‘toe pogingen aanwendt. Tén gevolge van een en ander zouden ook meer. 
dere leden van gezegde familie zich m Ameríka brillen veftigen, 

_— Den gen heeft men te Toùlon berigten uit Bone vanden 4den ontvan- 
geti. Zoo als té Parijt pef telegraaph reeds was berigt geworden, wds'de 
Hertog vah.1Vemours daar-en 29 October aangekonrens; zijne kontst, die 
onverwacht wass had er onder de troepen veel blijdschgp verwêkt, daar men 
vog altijd twijfelde of het inert de ezpeditie naaf Constantine wel regt ge 
meend was, of dat dezelve nog zeu- vertraagd worden, De jonge Prins had 
bii zijn ivtogt jn, de stad de troepen ih opgenschouw genomen; hij was in het 
hôtel van den Bey Tusswf gehuisvest, die hem een kostbaar paard ten ge. 
scherke had gegeven. De Madtschalk Clapse/ is den zisten te Bone sange. 
komen. De toet, eert tegen den 1éten November bepasid, zon: niet vaor 


den foden of 1$den worden aangevangen, 


— De: ander-offiëieren van het 4de regiment artillerie, dië aan den milf. 
táiren opstand te Straatsburg hadden deel genomen, en waarom dit regimênc 
bit de srad verwijderd is geworden, hebben aan den Generaal Voirdl den vol. 
genden brief gezonden: 

„ Generaal! , id . sn He 
„Op hét punt staande om Srraatsburg te verlaten, gevoelen wfi alten de 
behoefte. om u te hetwigen, hoezeer wij betreuren vau niet meer onder uw 
beschermen! opperbevel te staan. In de omstandigheid, waarin wij Ôns he- 
vinden, maken wij er een genoegen van, ons Le herinnereri, met welk eens 


nj 


r_1gde sbijst. 


E “Op: Maandag 
“in. 4 Bedrij 
“ onder de Zinspreak: sArbeid én Rust. Nai berzelves HENDRIK ve VIER- 


= a. Duo van Mercadaste { Andronico) , voor- 


: NM) 
a. Ducttino van Gabusst{ voorgedr. dösr 


_ Fransch, van C. 


“ee La Ronde des Fles, Fantaisie voor Gui 


es ied: . . Ì 

sela En, : d . L 
aderlijke foegevendheid gij ous gedrag hebt bebordeeld. Wij hadden gee 
wenscht van order uw hevel fe mogen blijven, en dns door onze trouw ‘aan 
de tegenwoordige Regering fe KWânen bewijzen, dat wij niet schuldig, maar 
slechts een oogenblik afgedwaald Zija. geweest. Veroorloof ons, Generaal, © 
te mogen hopen, per gij u steeds her opzegte berouw, dat wij u daarover 
betuigd hebben, zulc hesfanergn, en Aat,\waar wij ons ook mogen bevinden, - 
uwe veelvermogende en edelmoedige bezorgdheid ons volge. AWij zweren, 
dat niemand meer dan wij geneigd is,om zich die waardig te maken.” — Waar- 
schijnlijk is deze becuiging van berouw wel de voorwaarde geweest, onder 
welke aan deze asillerispen, die toch. volgens de wet strafschidldig, waren, 


ad 


geheele kwijtscheläfing fs-belodfd, « t En AE 

— Den 14 November. Men zou stellige berigten hebben, dar-de gewezen 
Koning der Franschen KAREL X, te Grats in Illyrie, ten gevolge Vande cholera, … 
in zijn Soste jaar overleaen was. î ee 

— Men leest in het Journal des Débats « 

Het: Gouvernemeate heeft: heden de:;tijding ontvangen van eene tegenome _ 
wenteling, die in de eerste dagen: deger. maand te Lissäbon is voorgevallet, 
Het gehijnt' dae de: }óoge-Konifgid naar her paleis..van Belem de wijk geno. 
met hebbende, vergeteld vande heeren Saldenha, Palmella en Carvalho, , 
aldaar verklaard ‘heeft, dat zij:de. eonstitutie, van 1820 niet langer erkende 
en tree charter. van: Dons Pedro herstelde, … i 7 

De Pngelsche: vioor is:onbewegelijk-gebleyven. De heeren Saldankha, Pals - 
mella:En Carvalho staan „aan. hee-hoofd.van bet nieuw Bestuur. Br wordt 
niet: gèwegd dat de-bevolking vandissaben eenigen tegenstand. beproefd heeft.” : 


D#at'de laatste: Bugetuche: berigten nog.nietr aangekomen zijn, kan men nog {: toond. bij het .afstergen, van; anzen.waarden Brpe ren Viend,. den” Hett: 


niet:volledig: over: dez) tijding oordeelen, … …. nnn IN 
vee De- dagbladen -vannverschiliende. kler Iaten zich op onderscheiden wijze 
uig:bver-het door:set Gouvernement, genomen besluie, gmtrent, Lodewyk Na- 
leùn::Eenigen keuren.het goed’, dat de Regering cen lid van het beroemd : 
gestátht van Buonepwrte niet voor her.gerigt heett doen verschijnen, daár 
Frankrijk. aan de dankebare-nagedwcheegis. ‘gan: Napoleon. dit wel verschuldigd 
is; terwijl echeet. underenhet: grootelijks.afkenren, “als dar meer Jeden vân ' 
die famielje, als: oïldigan- den Hertog: van: Bordegum de middelen aanwijzende, 
om ongesraft de snaodsce ontwerpen zegen de rust van Frank ijk te kunnen 
bedênken? “Birdelijk:wordecopgemerks, dev hes, Hof van” Assises van Colmar, 
toch nu wel nier ‘streng slaer de. gevangengenpmen qfticieren, fe.„Srraarsburg 


zj Rdn daar he hobfd op vrije voecen aab gesteld worden. …. 


B B E = Bi PIN, OE ne n 8 
rde arifip; Caroline :Kaat-Ö, F. Bonera, nrkospók nar Altwi en „ Ìë ‘den :à Move’ 
met. shade. ze. Rmden.binmengeloopen + mact 168 te tepateren?ls …… ot sot 
Greg. lonbiit, KA … LadbiY 48 Käpte Folidkerman; van Stertin naar, 
vrissta. ert Fib,den zg Úcii' te Mândekil biltnengttoopen. …-- vrsnpiu ss 
okct Béktin Porrenay Kapu BszHs Albersg:amep seukgopdeeng van 
zig, te Pillau binnen (bevorens gemeld), heeft, na volbragte reparátië 


Fen et 


1 
nd 
ch wit 
0, 


Roterdam naar Daùt- 
2 


den 6 Nov. de 
webs voorts Zeta: U gn otter ia! gee ss ze et EE NE 
REGIE ip brief van Drod 5 Ch Mattehs , “voerende hetischip Zfelena Okristipa , 
van Ste dat ‘hat Wrtdoté: if” }"dèn ister Nówi!, vas: Hij: zaan, in goeden staat. zei- 
lende op 48° 1’ N. breedte, 89 12’ W. lengte; aan boord was alles wök; min 
‚Het elit: Paulbar, Vapt. darNL, Hoffman ‚vam Middelburg. nqar, Batavia, is ‚dén rsten 
erde op 118 Ze breede „ 26P, Wa Bere ne nee 
„Hg schip Agsterden, Paay t, Kápt. u „Abel (bevorens geïteld:, if het Begin van 
Q jdp tgen naat Afnsterdgm te zu er verrekken, zoa, volgens een brief van Ber- 

a Van EW 28! Ott: „de meis nler-aannemen. 119 ss: Se en 



























VE oren He … BRÍJSNCOURANT. „pia, BFEECTEN, 
ver nr jones Dlozfemterdam, den. 16.sNovernber: 1838. … p 
De NE zo tGeblf.. …. 7, SPAN... Gell, 

erkel. Schuld aj pewsrja. Sa. f ST Rimnenwe 1834 Bet D taso!l 16? 
Attend 3 jr j Nie: 38885 PCL. r9sasoll 1 
Ae Leden Sel sot 99} henk kolaao lots 

ebs Rin ht kin be k IDR’ passiver var a sia sil sti’ 
Kans-Biljetzen „…„……s: sika ard er Dito’ úirgesti:. ro. 8 a Bl st 
Amott. Syhdie. aj 3R:D4:F 93Î- ee OS df ë 
Sn add me 3 dij & zalt zal oe: OosTanRIjK. ie : : 
PandaMruats, “ab 176017 À 17680 Cp CS. 4 
Nietjwe dito. ee | miij ORL Gufs C°, A ri an: : ks nn 5 
on ond} vn Ë enen gesn of, rt EEN, Dees _ _ hand 
DEC Eder sien| ke , __l. …_HNeZ. Meraliek 2d — 531 3 LN 
gehn, Gb. Sp zoe ij hen ee es Bt 
Dn ne fte lens — a 

RusLanp. & Bânk-Akcien® sg tis a — | 
Gb.H.&C°.1798 spCt. rortaroeif roa 
mm 18555 — rogsk 193 1o2 zE NAPELS. 
Ins. en.Certif. 66348 635 - 63 C ad 





mT 


ertificaten, pCt. 
sne bie toNapelsà Ed 
_… PRUISSENe. Ë eg En 


Geldl. te Lond. 4 pCt rr & —j BP nen ‘GRIEKENLAND. 
Aandeelen vandito „… rrofarzië) zr RODI: 11, gr. Ist; SPCt, — a — 

Ke et jstie GLIJKE NEDERLANDS LOTERIJ. 
ied Tekkin der Vijfde. pre he hpe J à 
N°’s, 4778..en, 15814 ieder. can. prijs. van f 1006: - a 
No, 18ggr eer prijs vân f zodo:' Ne, aasto éen prijs Van.f 2500. NC. 18936 
een prijs van f 1500, Nes, i4g2t-&ni 1635 ieder eem prijs van f zooo, 
Ne. 'rg64o'een prijs van f roos: © Se, 
‘Nes, 16gro ‘en o1gor ieder een prijs.van f 1000, . 
LEYDSCHE SCHOUWBURG. IE 
“den ot November 1836:: De- GEVONDENE BRIEVEN-. 
of’ BEROUW er VOLDDENING, Groot. Beroemd Tooneelspel, 
ven, nadr ‘het Hoogduitseh vrij. bewerkt „door den Vriendenkring 


18555 FE DA 


ZOre 


“arste — 
“'gâste — 





TASCH 


DE HUISVADER, of äèr DRIBKONINGS-EEEST-T8 FONTAINEBLEAU, 
Geschtédkundig Blijspel, met Zang (Waudevilie), in één Bedrijf, naar het 
 C. lex van Ray: Beide Stukken in vele jaren niet vercoond. 
HALVE LOTEN wotden eerst wa-helf negen ure afgegeven. 

. BE 1 =De Aanvang te zes vre) 


a SOIRÉE-MUSICALE, 
welke de Heer. ZANI ve FERRANTI, met medewerking van Mevr. 
T. MARINONI, Zangeres der Fransche: Opéra te *s. Hage, Mevr. 
“__ MARCHAND en den Heer-N, J. WETRENS Ja, 
Ë ‘op. Donderdag den 24, Nanember 1836, …— 
Jin de Concerszaal zal geven, 


: PROGRAMMA. ss 
Berste AFDERLING, Js. Sadne et Walse dy Sabbat, Fantaisie vaar 
1. ‘Guatuor van Beethoven. {de Guitarre. (Fragment eener groote Dra- 
matische Compositie, van den Heer ZANr 
DE FERRANTI: 1, Mephistopheles voert 
Faust met zich naar het Walpur-risfecst ; 
‚2. Aankomst der Heksenkooren; 3. Hun 
Toverzang op het Harzgebergte; 4. Wat- 
se, á. Margarélha's klagende stem, die 
tot twee malen van uic het gedruïsch ve- 
hoord wordt; 6, Zang en Dans worden 
uitgelatener en woester, tor dat op bet 
- gelid-cener klok glles verdwijnt, ) 
Arietta, van. Naccaj en la Catalana „ voor- 
vedrazen door Mevr. MARINONIL 
‚‘Fanteisle Romentique op het Nederlandsch 
Volkslied, ‘gecomponeerd, en uitgevoerd 
Mevr. MARINONI en Mevr, MARCIAND.: door den Hieer ZAN: DE FERRANTI. 
Aauvang des avonds ten zeven ure, Entrée f a, 


gedragen door Mevt. MÁginoNt en’ Mevr, 
MARCHAND- 


“ tarre, gecomponeerd en uitgevoerd door 
den Heer ZANI DE-.FRRRANTI, … ne 
4. Aria van Rossini (Semiramis), vaorge-| * 
dragen door Mevr. MARINONL ' 


TWEEDE AFDEELING. 


1. Aîr Varié van Meyseder, voorgedragen. 
„daor den Heer WeTREnNs. 







Uit hee vraeser medegedeelde zestal Predikanteh is door den Ke SEK 
scnreente*te Zierikzee een drietal geformeerd , waarop geplaatst « 0 Ae Sk 
“terogge te Valleùborg, C. M, Pleyte ve Hillegom en M. 4. G. Vorstman, Theol. Doct. „ 


“te Rarwijk aaú dew Rijn, en waaruit met algemecme stemmen beroepen is Ds. J. D. Stet- 


be 


; onzen hartelijken ‚denk, …- 


t 
N 
4 


Her ontmoêtervatr zwarigheden; die: één;woord van-geneu.o 


… Zoon, în de Kh Rsteegp 


“ve,* Op-Zacurdeg-den za_Decemb 
men in het Heeren-Logement aan 
„en Verkoopert 
“TUIN, gelegen 
“weg, met twee 


“Bj de Wed. ANTHONY pi KLOPPER En-ZOON , te Leyden. 


terogge, Predikant ze Valkenburg. 


+ * Og Zatrdag den 19 November 1986 zal, de rLeydsphe Afdeling wan de Peder- 
landsche Maatschéppij, tot bevordering vóriiNjvedheik, „in QUE a Ge aaf p de 
’ Breedestraat , äés avonds te zeven are, cene Openbare Vergadering foudeh, waarin eene 


“_ Veorlezing en. Ulretking van cene Gouden Medaille zal plaats hebben, 


“De Focyang-Kisgijes voor Heeren zijn te verkrijgen bij de Wed. L, HERDINGH EN 
As HAN, GERWEN, Secretaris, 





s : ben EEA 7 
- — Ed 
‘r*,* Heden, beYipl van eene welgeschapene DOCHTER H. M. van 
WESTERBEEK van EERTEN, geliefde Huisvrouw wan 
LeyYDeN den 17 November 1836. _P. K. DOEFF, 


de en 
"_#* Heden den 15 Novembéf #835, averbded io Het HQize TER HORST, 
londer VoorscHoTEN, în „den, PE BP 6 jaren, de Wel-Edele 
'Gestrenge Heer en Mr, JAN KIN AU, =higeland van Rijnland, 
i Heer van $Stcllendam. eN Bn nn Ee Ain. naie 

E te Ti Fee Ds CVA US pais 

- To BiteundurFestamensairs 7 


ORE TEE ET UN 12° NP hè 


' 


| ‘Benige en sigefëene Kentlsgëvig, C-° 
E : De ge, 





J vod Dub fet DE gE PEEN er aten gt EE zei ij 
*…* Gevoelig over de. menigvnldign blijken yag-deëlherming aân, ófis“be’ 


W. MEURS. dpothecar alhier, betmigen wij langs, Uezefr gebrüikelijken’ wei” 
Sne, 4 dte . 


… Uf mT 
DAP: yr DISHOEK, °° 


Abbe. 


LRYDEN, kn 
14 November 1836, 


ERE 1 







) 





js 3 ke B EET deridd , GUda bh EDEN Cly tet trent opp ee, 
#* Dat zich het gemis van grondig onderwijs in de meeste, levende Talen, 


:_vóural in deze :Academie+Stad levendig doer:-geroelen „is. ontegenzeggelijk. 
1_Daardoor 'is hij ‚die: gich.met)die.. Talen.» 
; der leiding, dan die van Taal- en Woorden-Boeken, het..beoefenen van de. 
‚zelve te ohdërneimen. Bene: zobdanige:sthdie kan ael, niet anders, 5 


d.wil maken „ gengodzaakt, zon-, 


dan ten hoög- 
en, het geval je, 


ste orfvolledig. :bijwy-zoo al niet, heegeen wel bijde, meen ) val. je 
yderwijzer terston 


ùît den‘ weg 'zou“faimen, moed sen geduid beneemt; om, verder yoort te. aäp, 

Voor hen zut: het nier onbelangrijk. zijn, : ve, verbemen, dar, de efokimid 
Guitarist, ZANI ok FERRANE Iondiesopder de Dichzers. van, Bip \ aderlind 
etne_niet-ónbtdnidende. plaats ‘bekieads zich .vaorstelr,, een’‚.COURS DE 
LANGUE -IFALIENNE „in: Twintig. publieke Kespgn te geven, 7 
: “Dar het‘ofiinógelijk is‚in gen zoo korvtidebemek die- Taal. grondig re, leet 
fer, behoeft’ teêne herinnerings Henrdoedau dp eer Ch op EERE 
Zich ‘voorst&h „cen dar eenenlangdusige, ondervinding ham als bereikbaar heef 


doen kennen, is, om zijne Toehoorders op die hoogte te brengen’, dat 
eene verdere hulp behoeven, am:de Gjassieehe: zapwel „als, de hiquwe 
Chrijvers in di” Tual te-verstaan, 5 A an pete ne 
“"'Eene Inteëkeniigs-Lijst is gedeponeerd bij den Heer C.C. van nek HOEK, 
Boekhxudêlkar op:de Breedesttaac, welke gadere, bepalingen, bene St» Ff va 
„den 26sten November zal gesloten worden. PE 
. & 
‚ fe 6 
‘van STADNITSKI-& van HEUKBLOM ‚0. sos, adierreert, dat de. COU- 
PONS* van “doörhetzelve uitgegewene. Gertificaten:;van Russísche Foridsen, 
‘verschenen Y/r3 Jülĳj 1836, var heden, af zullen :wo n bergald fen. Kantöre 
“wan de ONTVANG- en BETAALKAS, ale; van16,pCr. ip Assignariën, grot 
„Rs 30, fe fn epen PM oi anus Bree 
PRs. 15, merf'28. 63 — Achten Twintig Guldens Drie pn. Zestig Gents. 
Ee Er wordt verlangd: ‘Ben--geschikt.jen- ongehuwd. OE RSLER dte 
tevens eenig Muiswerk kan-vêrrigten;en van. gopde Gerüigschsifien ‘voor- 
zien is. — Bfieven France, onder, tetzer, Ba lee soft dem Baekbaadelaar C.C. 
VAN DER HO K, op de B te. Eh En et 
* „* Wordt gevraagd, op eénén' goeden, stand, binnen de, Srad, Leeren 
tegen primo of half December. aenssaande: 1e hae trekken: Een & 
_MEUBILEERD APPARTEMENT , van der àrvijk ee D 
mestiken Kamer, Keuken en Kelder „liefst oak, 
bij den Boekhandelaar C. C:-van per HOEK, ip Leyden, EES 


6 
_ 
Om 


lertrekken, … 
gene Zolder Ke 


RS 


Hec Algemeen Kantsor van Admishstratie ve Amsiasdam „ aùdèt, Nectte 


t 


í 


$ 


e+ UIT pe HAND re KOOP: Bev bechtosttel 4. waldpordnmerd"WIN- 


KELHUIS en ERVE, staande : en. gelagean peen, beste en volkrijktte 
Standen, en uitmuntend. geschike voor warsghillende Neeringen. of edriven. 
Te bevragen bij P. FRANCHIMON Jr:, Mr. Mez hed Jueydeb… … 
** J. WESSELING, H. WESSELING en G. W‚ WESSELING ,' Nate. 
laars, zuilen op Maandag den arsten November 1836, des namiddags ten half 


drie ure, te Amsterdam ,: in de-Wite Zpapm {oppen Nieuwendijk, presen. ' 


teeren te Verkoopens. Eene extrg mooije geheel nieuw aangekomene Partij 
Greenen en Vuren, Noordsche, Rie grs én* Danziger’ Balken, een 
Partijtje Petersburger Masten: Twaalf Ellens, jefers so Roleers Danziger 
en Zweedsche Deelen, Narva Sparren, ‘én ahde EROUPWAREN. Liggen. 
‘de in het Westerdok. in den, innenkant eh op def wiet. meene ee, 

+» |. WESSELING, H. WESSELING eer GW:WESSELING, Make- 
laars, zuilen op Woensdag dan Zen Nogenbét. st Ges namiddage-ten 
drie ure, te: Amsterdam, in de: Wijte Zwaan aA en Nieuwehdijk ,-presen- 
teeren te Verkoopen: Eene. en moeie Par “Dennen ‘Rondhouten. ien 
Greenen; een moeîie-Parcij Eiken út, Waafondet Hemige lak 
ten, en andere HOUTWAREN.. Liggënde alsbij Notiuién. worde uangewe. 
zen, die aeg ree K ONE eAUKES te bekomen: zijn. 

NB. Zijnde. dit, de.laatsfe Veiling. van dese Dierken. 
ne or td red Biker 1050, des voormiddags ten-elf ure, 
zal men aan het Wekelijksch Verkoophuis op de ‘Hobigrieht, binnen Leyden, « 
publiek Veilen en keert ze dél volgende ;JUWEELEN: 

“Ringen, 1 pasr, Boordmauws-snoppn ey Ir HOOLe,, 

Koorts eenig ONG! MUNT 66 DP, besraandé Ins °° ws 
3 Gouden: Horglogien. Oe r eer RepetirieY, x Horológie-Ketting 
en Cachet, -2:Knoopjes, 3. Bet en s Müntéeukken;: ú den 

En wijders ONGEMUNT he RWERK, Wastondert — 

Boeken. mat. Zilver. Beslag, 1 ‚ 
petjes, kenne Potpengingen (wâáronder een betrekkelijke het Schuieenveer, 
van Leyden op Haarlem), 1 Horglogie, 1 Tabaksdoos, s Zoutwárea;:a Vaas- 
jes, 2 Snuifdozen, 3 Knigjess. 1 Bûllesdoos, 1 Pas-Beugel, diverse Gespen, 
ne set A 
veor € - ee . a en 

0 Op Zacan eeen des avónds”"te vif ure’, zal 


:Eeri aangenaree. welgesiueerde. 
r Stad’ 


eed bangeldgde SPERL- 
onteerd Poort Benen Heida ned 
bo Keuken en Meldef aart denzerven. Bie 
ir Breeder ‘bij Bitietdén ggd Zul. 
‘tende elken Zaturdag vóót-emvop. den Verkoopdsg van tien cot.één:uur te 
dien zün, ef te’nadere Intormaje re bekomên cet, Kancore van’ den Nouris 
ROSKES, te Leyden voornoemd. …” nnn on 


een Speelhuizing aan den Rhijn. 


Dd meds 





ge 'lúhge: Wagesbchot- 


ria dhire Vorkei; eenige 'Dheelee- À 
de 






er Bus j Diner Edyderi’, pòbliek: Vetten 
ryden, ‘aan defl Heeren. :$ 


